Jan Karol 


emeryt. nadinżynier kolei Północnej, ozdobiony złotym krzyżem zasługi, 


przeżywszy lat 74, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 23 lutego 1898 r. 


W smutku pozostała żona wraz z synem zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych, i pobożną Publi- 
czność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w piątek dnia 25 b. m. o godzinie 3 popołudniu 
z domu żałoby L. 8 przy ul. Garncarskiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za spokój duszy Zmarłego odprawionem zostanie w sobotę dnia 26 b. m. o godz. 9 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy J. K. Pekalskiego w Etvakomie. 


